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Anuncio - viernes 23 de octubre de 2026



Aprobación definitiva Modificación nº 1 PEPRI
Anciles

Acuerdo del Pleno de fecha 30 de septiembre
de 2026 por el que se aprueba definitivamente, de forma parcial, la
Modificación Aislada nº 1 del Plan de Protección y Reforma Interior
de Anciles.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-7f3b2e8a.pdf







img/logo-cabecera.png
DIPUTACION
V&Y oF Huesca





